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Lunx totaliter dericientis obfervationes, Londini in Arce Londinenfi 
habitae, idque in aedibus& cum inttrumentis Jon£ MweEqu.Aurati, 
a Johanne Flamfteadio , Aftr. Regio, Noote fcquente d. Junii 26' 
1 6 7 y. ft. vet. 

COElum a meridie prtcedentt nubibm denfiffxmvs coopertum , exiguam 
Hobtfjpem reliquerat defedum bunc obfervandi v bifce tamen fubocca- 
fum Solps attenuatU , difperfis deinde, & circa horizontem fubfidentibus, 
Jovem primkm paulo ante mediam noflem, fatellitibmfuis quatuor ftipatum, 
deinde Lunam, fudofub Ccelo, vidimm. Intererat bifce obfervationibus , 
multumque ex fua adjuvabat diligentihjuvems ingeniofus Edmundus Hally, 
Oxonienfis. 'tubos adhibuimm pr^ftantes duos, zltzxo fepttm tanthm pedes 
longo, quoLunx capt£ fuerunt diametri, &.deficient\s Lun£ partes refidu^ 
VHuftrat£ dimenfeftltcio pedum amplim quhm 23 , quo notat£ a me pbafes,& 
umbr£ ver£ ad maculas appulfm. Bim etiam ufi fuimm horologiis, qu£ b,s 
adfolemfeptimanapr£cedentiexaminat£, tempora cxlefiia accurate exbibit~ 
iffe inveniebantur : ghiibus phafium fequentium tempora notavimw. 

Hora borologii 

ofcillatorii. 
h 

13 ox 00 Lun£ diameter 2\$Q=3\.$0/multotief repetiu menfur^ 
13 08 30 Penumbra nulla \ tum ame tum ab adjutore 

13 ir 00 RurfusLun^di. 3ij>i=3t.4<5 jEdm.Haily. 
4:13 18 00 Nu/la penumbra. 
13 37 50 N« etiamnum penumbr£ vefligium : jamque Luna nubes 

fubtervolantes fubiit,fub quibus latuit ufq; 
13 46 ^oDum per earum hiatm penumbra denfa, vel forfanipfum 
initium apparuit ;fed certiu effe non psteram,quippe ab 
| iis rurfus excepta dilituit ,donec 

713 51 40 £ nubibus elevat£ limbus notabili fatis defeUu laborare vi~ 
! fus efi, obfurats fextante vel minimkm oclante peri- 

' pheri£. 

1 5 PentadaUilus te&us. 

2 o Porphyrites teclus. 

3 o Sin£ limbus primus. 
00 ILtn£ limbus proximus. 
^oPartes refidu£ illuminat£ 2071=20'. 3$". 
ooFixa exigua telefcopica, minori tubo non vifibilis, in majni 

apparuit dimidium fere capacitatis ejufdem, vel 1 5'. a 
limbo apparenter inferiori diftans. 
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Partes iVuminaU refidui, i6$$=x6'. 27". 

Besbici limbut prior. 

Horminius teUus. 

Mmus tetlus. 

Partet itluftraU refidu* —1047=10'. 24". 

Parte/ lucide refidua 865=8. 38 » jamqytubo longi- 

ori Fixa alia exigua apparuit, MacuU Cafpie longitu- 
dinem a UmboLun&,latitudinem ejus^ lineaper cufpides 
duUh dextram verfks diftans. 

Vmbra legebatoccidentale littus Ponti. 

Ipfa tetigit limbum primum CorocondometU. 

Paludem M&otiden tetigit, 

M&otis tota teUa. 

"Dubium analiquid veri luminU fupererat. 

Immeriio : Certe enim lux primaria Lunam penitus de- 
ferveat, fcilieet e regione paulofupra montes Ripheos & circa gradum itm- 
bi Heveliani 33o.H0r.l4. 57'. 30", limbus colorli cineritii per tubum appa- 
ruit. Aer afeptima obfervatione ad Immeriionem fereniflimus extitit ; & 
lucula qu&dam albicans per totum defeUhs tempus cufpides obfcurau Lun& 
vifa eft infidere, qu& eam etiam poft immerfionem a parte,qu& ultimkm in um- 
bram inciderat, reddebat confpicuam. Venerem deinde tubo majorigibbam ; 
Saturnum falulri auaum anfis vidimus ,cu)us tammSatedites ob lucem adul- 
tam confpicere non potuimus. Pojiero mane rurfus Horologia ad Solem exami- 
nata, beras pr&cise ad altitudines erutas ojiendere comperimus. 

Tenuis admodkm erat Eclipfis hujus Penumbra, nec major quam Sinae aut 
JEtnae latitudo. Palus Maeotis lata apparuit admodhm, & 3 quam maxime 
ferc potuit^a limbo Lun& remota. Mareotis e contra compreffa admodum, nec 
flus quam dimidium longitudinis ipfius d limbo Lun& diftans. 

Jftaci BuUialdi Obfcrvationes ejufHem Eclipiis,ab ipfomet communicatae 
in literis 17 Julii 1675. lcriptis. 
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g.18. 45*. H. 13.55'. 
g.50. 51. H. 14.55. 



Jnitium ver<e umbra alth Capella ad ortum 

Vmbra attigit Paludem M&ot. alth Lyrh ad occ. 

Immerfio totalti altaLyraadocc. g.48, 50. H. 15. 6. 

'JabuU me& Philolaic& oftendunt Jnitium Parifiis H. 13.50.44". 

Immerfionem tctalem H. 15. 0.58. 

Beckerus in EphemeridJnitiumParifis H. 13. 4^.2 tf, 

Immerfioytem totam H. iq. 56. 1 2 . 
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